S. PP. 


Inż. WŁADYSŁAW 


CZARNIK 


EMERYTOWANY NACZELNY DYREKTOR MPK 


NAJUKOCHAŃSZY OJCIEC, DZIADEK, SZWAGIER 
I WUJEK 


przeżywszy lat 69, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zmarł dnia 30 listopada 1975 r. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie we czwartek 4. XII. br. o godz. 9.30 
w kościele paraf. św. Józefa w Podgórzu. 


Pogrzeb odbędzie się w tym samym dniu o godzinie 14.30 na cmentarzu w Podgórzu, o czym zawiada- 
miają pogrążeni w głębokim smutku i żalu: 


SYN, WNUKI I RODZINA. 


MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
USŁUG KOMUNALNYCH A i D. Z. 9970/75 — 30 
w Krakowie 
Punkt Usługowy Nr 1, Rekowicka 26, tel. 579-21 


